Inż. Jozef 


RODOWSKI | 


NASZ NAJDROŻSZY MĄŻ I OJCIEC 
NAJTROSKLIWSZY OPIEKUN I PRZYJACIEL 


zmarł po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, dnia 25 maja 1983 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie 
we wtorek 31 bm. o godz. 15.00, w kościele paraf. 
w Olkuszu, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok 


do grobowca rodzinnego na miejscowym cmentarzu. 
Odjazd autokarem z domu żałoby os. Piaski Wielkie, 
ul. Łużycka 49 w dniu pogrzebu o godzinie 13.20. 


Pogrążeni w głębokim bółu i żałobie: 


ŻONA Z SYNEM, MATKA, SYNOWIE, SYNOWE, 
WNUCZKA, RODZEŃSTWO I RODZINA. 


